
I OLIMPIADA INTERNACIONAL DE BIOLOGIA EUROPEA 

A realizarse en el mes de Agosto de 
2016 El examen sera de caracter 
individual Participantes 

1- Universidad Autonoma Chapingo 

2- Universidad complutense Madrid 

3- Universidad de Brasilia 

4- Universidad de la Habana 

5- Universidad de Harvard 

6- Universidad de Panama 

7- University Of Guelp 

8- Universidad Politecnica Madrid. 


Fecha, hora y sedes de aplicacion del examen: 

8 de Agosto de 2016, a las 10:00 horas Valencia Espana. 


Ing. Rosa Cardenas Hernandez 
Ing. Maria Vega Reynoso 
Emails: reynosol 0255@hotmail.com 

Escuela de Biologia Europa 
M.C. Vladimir Montijo Cruz 
Email: Vladimir.cruz@val.edu. mx 


Pagina: https://archive.org 

Av. Blasco Ibanez, 13, nivell 5 Valencia 


Resultados 


Primer lugar: Eduardo Crescendo Universidad Autonoma Chapingo Pais: Mexico 

96.35 


Segundo lugar: Moises Gullon Universidad Harvard Pais: Estados Unidos 




94.89 


Tercer Lugar: Samuel Gomez Universidad de la Habana Pais: Cuba 



93.54 



